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XIV. A Continuation of a Meteorological Diary^ kept at 
Fort St. George, on the Coajl q/'Goromandeh By Mr. 
William Roxburgh, AJJiJlant-Surgeon to the Ho/pit al 
at the /aid Fort ; communicated by Jofeph Banks, Efq. 
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SW 
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23 


18 


80 


82 
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SW 
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I 
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84 
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I9I 
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SW 
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3 
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29. i6' 




2 


SE 


Fair, 




II 


82 


81 


29.1 6* 


2 


s 


Fair, 



•■Mk 



K k a 



1777 



a 5^ A Continuation of a Meteorological 









1 1 










a 

2 c 




d = 




a ^ 


Winds. 






si 




Ther 
withi 


Barom 






State of Ae Weather, &c. 


>tr. Points, 


1777 







' 


Inches. 


In. 






May 3 J 


18 


81 


83 


29.16 




r SW 


Fair. 


' 


I 


86 


■ 85 


29.16 




2 SE 


Fair. 


June I 


19 


82 


84 


29.16 


» 


I SW 


Fair. 




II 


83 


84 


29.17 




V S 


Fair. 


2 


, 20 


83 


84 


29.17 




2* SSW 


Fair. 




2 


88 


85 


29.*i6 




2 SE 


Fair. 




10 


84 


84 


29.16' 


• 


2 S 


Fair. 


3 


1 71 


81 


84 


29.16 




I SW 


Fair. 







88 


85 


29.16' 




I- SE 


Fair. 


4 


,71 


83 


84 


29.*i6 




I S 


Fair. 




10 


84 


83 


29.16 




I- S 


r Fair, much lightning to 
I to the Weftward. 


5 


iB 


80 


83 


29.16 




I SW 


Fair. 
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98 


87 


29.*i6 




V SE 
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io 


f5 


85 


29.17 
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Fair, a few clouds totheSowthward. 
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18 


82 


84 


29.17 




f SW 


Fair. 







88 


8S 


29.17 
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4 


I SE 
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10 


!5 


l^ 


29.17 
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1 SSW 


Fair. 


7 


10 


84 


85 


29-17 
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t SSE 


Fair. 


8 


20 


83 


84 


29.16 


3 
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Fair. 




2 


88 


86 


29-15 


J. 
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Fair. 




10 


85 


85 


29.15 
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84 


84 


29.15 
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I 


88 


— 


29.15 


I 


E 
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10 


18 


84 


b 


29-15 


•1 


SW 
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3 


9a 


83 
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2 
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II 


18 


84 


84 
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Hazy. 




10 


84 


85 


29.14* 
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Thick haze. 
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18 
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l^ 


29.-14 
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Thick haze. 
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t^ 
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29.14 
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Cloudy. 
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29.14 
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Cloudy. 
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2 


96 
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IS 


18 
10 


8a 
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18 


80 
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!• 
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4 


92 
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29.14 
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li 


87 


85 
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17 


18 


80 


82 


29.14 




2 


w 


Cloudy, 


9 


2 


96 


87 


29.14- 




2 


w 


v^loudy. 




lO 


86 


86 


29.'i4 




I 


sw 


Cloudy. 


18 


18 


82 


84 


29,16* 




I 


w 


Cloudy, 




2 


98 


89 


29.16 




2 


w 


Cloudy, 


19 


18 


81 


84 


29. '18 




I 


w 


Cloudy, had a fea-breezelaft night. 


^ 


10 


83 


85 


29.17 




2 


s 


Cloudy. 


20 


18 


82 


84 


29,17 




•I 


w 


Cloudy. 




I 


97 


89 


29.17 


■ 


I* 


w 


Hazy. 




li 


84 


87 


29.-17 









Hazy, 


21 


3 


98 


90 


29.15 




2 


wsw 


f Cloudy, had a gentle 
1 fhower in the night. 




II 


88 


88 


29.17 




I 


sw 


Cloudy. 


22 


18 


80 


83 


29.M7 




I 


sw 


Cloudy, 




3 


95 


89 


29.16 




2 


sw 


Cloudy, 




II 


83 


8S 


29.17 




1 


s 


A little hazy. 


23 


3 


92 


89 


29.16 




2* 


SE 


Hazy, fea-breeze juft come in. 


•X 


II 


84 


86 


29.17 




2 


s 


A little hazy. 


24 


18 


83 


84 


29.18 




I 


sw 


A little hazy. 




3 


88 


88 


29.16 




2* 


SE 


Fair. 


25 


2 


100 


92 


29.16 




I* 


w 


Hazy, 


«# 


II 


84 


86 


29,17 









Cloudy. 


26 


18 


83 


84 


29.17 




I 


\v 


Flazy. 




3 


98 


92 


29.16 




I 


w 


•;azy. 




10 


82 


86 


29.16 




2 


s 


Cloudy. 


27 


I 

2 


96 


88 


29.16 




I 


w 


Cloudy. 


/ 


10 


87 


88 


29.17 




I 


E 


Cloudy. 


28 


18 


81 


84 


29.17 




I 


w 


Cloudy. 




3 


93 


90 


29.16 




I 


E 


Cloudy. 




10 


82 


84 


29-18 




2 


S 


Cloudy. 


29 


18 


80 


83 


29.17 




I 


W 


Cloudy, 


^ 


3 


89 


88 


29-15 




1* 


E 


Fair. 




10 


83 


83 


29.17 




2 


S 


Cloudy, 


30 


18 


79 


82 


29.16 




I 


w 


Cloudy. 


July 3 


10 


82 


83 


29.16 


2 


SW 


Cloudy, 



1777 



2 5 4 -^ Continuation of a Meteorological 





e 


6 g 


Sd 




-2 4 Winds. 


■ -"— 






*- 2 




Barom. 


•n ^^ 




State of tbe Weather, &c. 


Int. 


Str 


. Points 


1777 








Inches. 






i"^y ^ 


i |8 


78 


8i 


29,16 







SW 


Cloudy. 




3 


86 


83 


29.17 




•I 


SE 


Cloudy. 




lO 


82 


83 


29.18 




I 


S 


Cloody, 


j 


i8 


77 


79 


29.17' 




!• 


W 


Cloudy, 




, 2 


88 


83 


29.15 




2 


SE 


Fair. 




IQ 


83 


84' 


29.18 




2* 


S 


Fair. 


6 


2 


88 


83 


29.16 




2 


SE 


Fa»r. 




10 


B3 


84 


29.18 




2* 


S 


Fair. 


1 


17 


78 


80 


29.18 









Fair. 




3 


88 


83 


29.18 









r Cloudy, has rained hard 
I to the Weftward. 




lO 


80 


82 


29.18 


I 


W 


Fair. 


8 


17 


77 


,78 


29 18 







SW . 


Cloudy. 


lO 


6 


86 


83 


29.16 




2 


SE 


Cloudy. 




12 


80 


83 


29.16 




I 


w 


Cloudy, 


XI 


i8 


80 


82 


29.16 




I 


w 


Cloudy. 




2 


92 


86 


29.17 




I 


NW 


Cloudy, 




II 


81 


83 


29.18 




2 


s 


Cloudy. 


12 


i8 


79 


80 


29.17 




I 


SW 


Cloudy, 




10 


75 


79 


29.'i8 




I 


SW 


Cloudy and hard rain. 


n 


i8 


75 


78 


29.17 


i,o 


I 


w 


Cloudy. 




lO 


78 


79 


29.18 




I 


W Cloudy, rained kft night. I 


14 


17 


77 


78 


29.17 


0.8 


I 


W 


Cloudy, 




2 


92 


83 


29.16 




2 


W 


Fair. 




II 


81 


82 


29.18 




I 


W 


Cloudy. 


J5 


19 


79 


79 


29.16 




I 


W 


Cloudy, 




3 


95 


86 


29.16* 




2 


W 


Cloudy, 


17 


i8 


82 


?3 


29x5 




2 


W 


Cloudy, 




I 


94 


86 


29.16 




2 


W 


Cloudy, 


i8 


i8 


8i 


83 


29-15 




I 


W 


Cloudy, 




3 


92 


85 


29.*i6 




2 


W 


Cloudy. 




II 


77 


79 


29.16 









Cloudy, has rained hard. 


19 


iZ 


7B 


79 


29-25 


I.O 


I 


W 


Cloudy, 


20 


i8 


80 


Bo 


29 IS , 




2 


W 


Cloudy. 




9 


70 


83 


29.16 c 


) 10 


I 


sv/ 


Cloudy, 


21 


4 


96 


86 


29 15 




2 


W 


Cloudy, 




10 


84 


84 


29,16 




I 


s 


Cloudy, 


22 


iB 


80 


82 


29 i6* 




I 


w 


Cloudy, 
Cloudy. 




J 


97 


H5 29. i6' 




2* 


w 




II 


B5 


8s 1 29-17 1 


I 


s 


Cloudy, 



1777 



Diary kept at Fort St. George. 



255 





6 
S d 


s § 


Sc 




C (U 


Winds. 


. 




X 





<U J= 




Barom 


In, 






State of the Weather, 5cc, 


Str. 


Points. 


1777 


inches 






July 23 


17 


80 


82 


29.17 




I 


sw 


Cloudy. 




10 


81 


83 


29 17- 




3 


s 


Cloudy. 


24 


18 


78 


80 


29.18 


0.7 


I 


w 


Cloudy, 




lO 


80 


82 


29.18 




2 


s 


Cloudy, 


25 


17 


78 


80 


29.18 


0.8 


I 


w 


Cloiidy. 




3 


97 


86 


29.17 




2 


w 


Cloudy, 




10 


80 


82 


29.18 




2 


SE 


Cloudy, 


26 


17 


78 


80 


29.17' 




I 


w 


Cloudy. 




I 


94 


84 


29.18 




2 


w 


Cloudy. 




4 


86 


84 


29 17 




2- 


sh: 


Cloudy, 




9 


79 


81 


29.19 




3- 


s 


Cloudy. 


27 


18 


78 


80 


29.17 




I 


w 


Cloudy. 




2 


95 


86 


29.18 




2 


w 


Hazy. 




10 


82 


H 


29.19 




2 


s 


Fair. 


28 


18 


80 


80 


29.19 




I 


w 


Hazy. 




2 


98 


86 


29.18 




2- 


w 


Hazy. 


29 


18 


80 


81 


29.18 




I 


w 


Hazy. 




I 


29 


86 


29.19 




2- 


w 


Hazy. 




10 


^3 


83 


29.1b 




•2 


w 


Hazy, 


30 


18 


80 


82 


29.18- 




'-2 


w 


Hazy, 




2 


99 


90 


29.18- 




2 


w 


Hazy, 




II 


80 


^ 


29.19 




•2 


s 


Hazy. 


31 


17 


79 


80 


29.18 


0.5 


I 


w 


Cloudy, 




2 


98 


88 


29 18 




•2 


w 


Cloudy, 




10 


80 


83 


29.18 




2 


s 


rair. 


Aug. I 


18 


78 


81 


29.18 


0-3 


I 


w 


Cloudy. 







98 


86 


29.18 




2 


w 


Hazy. 




11 


79 


82 


29.19 




I 


sw 


Hazy. 


2 


17 


76 


81 


29.18 


1,0 


I 


w 


Cloudy, 




I 


95 


87 


29.18 




2 


w 


Fair. 




10 


76 


82 


30.00 




2 


sw 


Raining hard. 


3 


18 


75 


81 


29.19 


1. 12 


I 


w 


Hazy. 




I 


90 


86 


29.18 




I- 


w 


Hazy. 




10 


81 


82 


29,18 




2 


s 


Hazy. 


4 


18 


78 


81 


29.17 




I 


w 


Hazy. 







89 


84 


29. iB* 




-2 


w 


Fair, 


6 


18 


75 


79 


29.-i8 


0.8 


I 


w 


Fair. 


Sept. 15 


3 


86 


82 


29.16* 




2 


NW 


Black, and threatening much rain. 


16 


20 


80 


77 


29.19 


1,0 







Cloudy, with fmall riin. 



1777 
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1777 

Sept. 24] 

27 



28 



9 i9 



s 



8 

18 
o 

9 

18 



29 
30 



oa. 



7 



8 



9 



10 



9 
18 

9 
18 

10 

18 

5 

lO 

18 
o 

i8 
I 

10 

o 
n 

18 

o 

9 
18 

o 

9 
18 

I 

10 
18 

«i 

10 
18 

o 

S 



# 4m)» i * »' 

6 J3 1 S c 



ft «-• 









79 
91 

76 

84 

7^ 

77 
80 

76 

82 

77 

m 

83 
78 

88 

79 
88 

82 

78 
84 

82 

77 

«5 
81 

77 
87 

82 

78 

87 
82 

79 
82 

76 

77 
88 

84 



82 

84 

80 

82 

79 
79 

Ho 

79 

81 

78 

84 

82 
80 

81 

1^4 

^3 

80 

Is 

8q 

82 
80 

82 
79 

4 
79 

83 
78 

78 

83 
83 



Inches, 

29.n8 

29.18 

29.*i9 

29.19 

29.18 

29.19 

29.18 

29.17 

29.18 

29.17 

29. 18 

29.i8' 

29.19 

30.00 

30 00 

30 01 

30.00 

3000 

30,00 

30.00 

30.00 

30, 'OO 

29.19 

29.19 

29, •iS 

29.*i8 

29.18 

29.19 

29.17* 

29.17* 

29.10 

29.16 

29.16 

29.16 

29.i6» 

29.'i6 

29.16 



Winds, 



Str. Points, 



fn. 






2 

o 
I 

o 



oao 



0,6 



0.5 

0.5 



1 

o 
o 

t 
I 
•l 
r 

I 
I 

1 
o 
I* 

•1 

o 
•1 
I* 
1 
1 

V 

I 

I* 

o 

o 

I 

o 

I 

o 

•I 

o 



SW 
NW 



SW 
\^ 

s 
w 

w 

E 

. m il ui ii I I I I 

E 

XM lll lli li l llll llH ll l ll l 

NE 
NE 

N 

NE 

NW 
NE 



NE 
W 

pii' WHH m * 

mmmmmmmmm 

SE 



nwpwMnnaMr«aaaniai 



State of the Weather^ &:c. 



Fair. 

F» 
air, 

Hazf , 

Hazy. 

J Cloudy, winch thunder, lightning, 
\ and hard rain in the night. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, lightning* 

Cloudy. 

Fair. 

rair. 

Fair. 

Fair. 

rair. 

Fafr, 

rair, 

A few clouds. 

Fair. 

Raining. 

air, 
rair. 

Clottdj, t great dew cverj night. 

Fair, 
-f> • 
r air, 

in* • 

rair. 

Fair, 

rair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Small raifi* 

Small rain. 

A few clouds. 

Fair. 

Cloudy^ rained in the night. 



777 



■Diary kept at Fort St. George. 



^57 



• 


Hour from 
Noon. 


Therm, 
without 


S c 




Barom. 


In. 


Winds. 


Scate of the Weather, &:c. 


Str. 


Poiats. 


.1777 


Friches, 








;oa.ii 


18 


80 


81 


29.18 




I 


w • 


Cloudy, 


-■ 





85 


83 


29.19 




2 


Sli 


J'air, 


"- 


9 


82 


82 


29.19 




2 


SS£ 


rair. 


12 


18 


81 


81 


29.19 









A few clouds. 




2 


87 


84 


29.19 




2 


SE 


Fair. 


J3 


18 


78 


81 


30.00 




•I 


W 


Fair, 




I 


86 


84 


30.01 




!• 


E 


Cloudy. 
Cloudy. 


■ 


9 


83 


82 


30.01 




I 


E 


14 


18 


78 


80 


30.CO 




•I 


W 


Cloudy. 


■ 


4 


86 


H 


29.19 




I 


E 


Fair. 


15 


18 


78 


8q 


29.19 







— — 


Cloudy, 


. 


II 


81 


'82 


30,01 




I 


E 


Cloudy. 


16 


18 


77 


79 


30.00 


1-3 


I 




Fair, a hard fhower in the night. 




3 


85 


83 


30,00 




2* 


NE 


I* air. 




II 


80 


82 


30.01 




I 


NE 


Cloudy, with flyiag fhowers. 


17 


18 


78 


80 


30.00 


1,0 







Cloudy, hard f^ualls in the night. 


^^ 


10 


81 


81 


30.01 




I 


E 


Cloudy, fhowers through the day. 


18 


18 


77 


80 


30*00 


1. 16 







Raining. 




7 


8a 


80 


29.19 




I 


E 


Fair. 


19 


17I 


78 


80 


30.00 


0,4 





- 


Cloudy, thund. and lightn. 


ao 


18 


78 


79 


30,02 









Fair. ^ 


21 


3 


86 


84 


29.18 




2 


NE 


Fair. 


5i2 


18 


78 


80 


29.18 









A few clouds. 




I 


79 


80 


29.18 




•I 


N 


Cloudy, fmall rain* 




II 


77 


79 


29.18 




•i 


N 


Raining. 


23 


18 


76 


78 


29.18 


0.12 


I 


W 


Cloudy. 




9 


80 


81 


29.18 




I 


s 


Cloudy. 


24 


18 


78 


78 


29.17 




I 


s 


Fair. 




lO 


83 


82 


29.58 









A fewcioud$« 


25 


18 


80 


80 


29,18 




I 


sw 


Fair. 


26 


10 


83 


83 


29.19 




2 


E 


Fair. 


27 


18 


80 


80 


29.19 









Fair. 







85 


84 


30,00 




I 


E 


Fair. 


28 


18 


79- 


80 


30,00 




I 


NW 


Fair, NAinKi's Marine bir. 19**J. 


29 


9 


81 


80 


30.01 




2 


E 


Fair. 


30 


18 


76 


78 


30,00 


0.6 


•I 


NW 


Cloudy. 




1 


85 


81 


30,00 




I 


NE 


Fair. 




10 


80 


81 


30.00 




2 


N 


Cloudy. 


31 


18 


79 


80 


30.00 




•I 


NW 


Cloudy. 


— ^ 


85 


82 


30.00 




•I 


E 


Cloudy. 



Vol. LXX. 



LI 



1777 



a 5 8 A Continuation, of a Meteorological 





■ 




led 


s ^ 


1 Winds. 1 - ' "1 






^ § h 2 


withi 


Barom '- ^' 


State of the Weather, Sec. 






•"S-* .1-4 


iJVik\ikki 


> "« re 

(n. 


Str. 


. Points. 




1777 










Inches. 




^ 




Nov. 1 


[ 18 


Hi 78 


30.00 









Cloudy. : 






3 


82 


80 


30.00 




2 


N 


Cloudy. 






9 


76 


79 


30.00 




2 


N 


Cloudy, 






\ 18 


70 


IS 


30.00 




I- 


N 


Fair. 






2 


85 


81 


30.00 




•2 


NNE 


Fair. 






10 


76 


79 


30.00 




!• 


N 


Fair. 




4 


18 


68 


75 


30.00 




•I 


NW 


Fair, much dew. 






2 


85 


8i 


30.C0 




!• 


NNE 


Hazy, 




5 


18 


n 


75 


30.00 




I 


NW 


Fair, 






2 


8s 


80 


30.00 




3 


N 


Fair. 




6 


18 


75 


79 


30.00 


0.2 







Cloudy, 






2 


76 


.78 


29.19 




V 


N 


Cloudy, a little fma|l Tain. 






IQ 


78 


78 


30.00 




I 


N 


Cloudy. 




7 


2 


84 


80 


29.19 




I 


NE 


Cloudy. 






10 


77 


79 


30.00 


- 







Hazy. 


8 


18 


7S 


77 


30.00 




I 


NW 


Cloudy, 






2 


85 


81 


29.19 




J. 


E 


Fair, 


' 


9 


18 


76 


79 


30.00 




I 


NW 


Cloudy, a little fmall rain, 






I 


83 


80 


29.19 




2 


NNE 


Light flyingihowers. 




IQ 


l5 


78 


79 


29.19 


0-3 


I 


N 


Cloudy, 









85 


83 


30.OQ 




2 


NNE 


£air. 


■ 


' II 


18 


76 


79 


SO.oq 




I 


NW 


Fair. 




■ 


10 


79 


Si 


30.00 




I 


NE 


Hazy. 




12 


|8 


76 


79 


30.00 




I 


NW 


Hazy. 






2 


85 


82 


29.19 




3 


NNW 


Hazy. 




13 


20 


75 


76 


30.,oo 




2 


N 


Cloudy. 






8 


77 


79 


.30.00 




I 


NNW 


Cloudy. 




H 


17 


70 


74 


29.:l8 




1 


NW 


Cloudy. 






2 


?' 


■74 

* 


2;9-i7 




I 


N 


f Dark clouds, with thunder 
1 and lightning. 






10 


69 


73 


29.18 




2 


N 


r Dark clouds, with thunder 
1 and lightning, with rain. 




15 


19 


65 


72 


29.17 


1.9 2 f 


WNW 


Cloudy, raining. 









72 


74 


2^9.17 




3 


N 


Cloudy. 






10 


70 


73 


29.18 




2 


NW 


Cloudy, frequent fhowers. 




16 


19 


72 


72 


29.18 


1*0 


2 


NW 


Cloudy^ frequent fhowers. 






I 


81 


78 


29.19 




2 


N 


Fair, 






9 


78 


78 


29-19 




2 


NE 


Cloudy. 




17 


20 


78 


77 


29.19 




I 


NW 1 


Doudy, 


, 


2 1 80 1 78 1 


29.19 1 


2 


^p* ..[cloudy, xalnecl In the forenoon. f 



^ ^ 



Diary kept at Fort St. George. 



J ^ 







■ 




1 


~T 






\i 


• ♦J 

6 5 


ii. 




d ^ 


Winds. 




II 


ill 


Ther 
withe 

... . 


Ther 
withi 


Barom. 


•2 *^ 

^ CO 

pcJO 




State of the Weather, &c. 


Str. 


Points. 


^777 


Inches, 


In. 








Nov. 1 8 


19 


72 


75 


29.19 


p. 14 


I 


NW 


Fair. 




2 


81 


78 


29.19 




2 


NE 


Fair. 




10 


76 


76 


30.00 




I 


N 


Fair. 


19 


18 


72 


73 


30.00 




I 


NW 


Fair, feme dew on the grafs. 


20 


18 


67 


73 


3o«oi 




I 


NW 


Fair, a great ^tsN. 




I 


81 


78 


30.01 




2 


N 


Fair. 




10 


73 


75 


30.02 




.1 


N 


Fair. 


21 


18 


66 


72 


30.02 




•I 


NW 


Fair, a great dew. 







81 


77 


30-03 




2 


NNE 


Fair. 




II 


75 


75 


30.0-4 




2 


NNE 


Fair, nairns*s murme bar. 29^3.. 


22 


18 


1° 


73 


30.03 




I 


W 


Fair, low black clouds to Weftward. 




3 


81 


78 


30.02 




2 


NE 


Fair. 




10 


75 


75 


30.03 




3 


N 


Fair. 


23 


18 


71 


75 


30.02 




I 


NW 


Fair. 







81 


78 


30.02 




3 


N 


Fair. 




10 


77 


77 


30.02* 




2 


N 


Fair. 


24 


18 


73 


76 


30,01 




I 


N 


Fair. 


as 


18 


70 


74 


30.00 


2.10 


2 


N 


fMuch rain and wind 
. through the night. 




10 


77 


77 


30.0* I 




I 


N 


Cloudy. 


26 


18 


75 


75 


29.19 


I.O 


2' 


NNE 


Cloudy. 







77 


76 


30.01 




2 


NNE 


Cloudy. 




10 


77 


75 


30.01 




2f 


N 


Cloudy. 


27 


18 


74 


75 


30.00 




1 


N 


Cloudy. 


3l 


80 


76 


30.00 




2' 


NNE 


Fair. 




10 


76 


75 


30.00 




I' 


N 


Fair. 


28 


18 


73 


74 


30.00 




I 


NW 


Cloudy. 




10 


75 


76 


30.01 




2 


N 


Fair. 


29 


18 


70 


74 


30.00 




I 


NW 


Fair. 




10 


75 


75 


30.02 




!• 


N 


Fair. 


30 


8 


69 


74 


30.02 




I 


NW 


Fair, dew on the grafs. 




I 


83 


79 


30.02 




2* 


NE 


Fair. 




10 


76 


76 


30.03 




2' 


N 


Cloudy. 


Dec. 1 


18 


25 


75 


30.02 




I 


NW 


Cloudy. 




n 


8a 


78 


30.03- 




2' 


NNE 


Fair, trAiRif£*s marine bar. ^9%"^, 


• 


10 


77 


78 


30,02 




2 


N 


Fair, nairse's marine bar. zgo^^^. 


2 


18 


71 


75 


30.O2 




I 


NW 


Fair. 




2 


82 


78 


30.01 




2* 


NNE 


Cloudy. 


■ 


10 


77 


77 


30.01 




I JNNE 


Fair. 
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1 



5 



7 

8 
9 

10 

lal 



H 



H 



20 



21 



22 



23 



S 



18 

2 
II 
18 
10. 
18 

O 

la 
18 

LO 

I 

18 

4 
18 

o 
18 
18 

o 
10 

18 

o 

10 

18 

X 

10 

12 

18 
12 

23 
18 

23 
II 

18 

O 
10 

l8 
10 
18 
11 , 






70 

86 

73 
68 

75 
69 
82 
70 
7 a 

75 
82 

74 
80 

73 
«3 

7Q 

69 

71. 

75. 

74 
80 

74 

74 
81 

76 

70 

68 

70 

81 

74 
80 

76 

74 
81 

74 

73 

73 
66 i 

25 



,<U, t£* 



74i 

78 

75 

73 
76 

73 
7B 

75 

74 

77 

79 
76 

79 

74 

77 

72 

74 
76 

76 

76 

76 

75 
78 
76 

74 

74 

74 

78 

75 

78 

77 

75 

77 
76 

75 

75 



Baroiii. 



Inches 
30,0*1 
30.01 
30.02 
30,0s 
30.02 
30.01 
30.02 
30.01 
30.02 
30.02 
30.02 

qO.Q2 
30,02 
30.02 

30-oa 
30.02 

30.0a 

30.01 

30.00 

29.19 

30.01 

30.02 

30.01 

30.0 i* 

30,02 

30,02 

30,02 

30,02 

30.04- 

30.02* 

30,03- 

30.03 
30,02 

30.04- 

30-O4- 

30-03 
30.03 
30.04 
30-03 






(n. 



Winds. 



Str.lPoints. 






0-2 



2*2 



0-19 



I 

•3 
1 

•I 

•I 

I 

2 

I 

I 

2 

3 
2 

3 
2 

3 
I- 

2 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

3 
2 

I 

o 

I 

2 

I 

2 

2 

I 

3 
I 

I 

I 
I 



NW 
NE 
N 

NW 

N" 
NW 

NE 

NW 
N 

NNE 

NNE 
NE 

NE 

NNW 

N 
NNE 

N 

NE 

NE 

N 
NNE] 
NNE 

N 

N 



XIMH 



State of the Weather, hti^ 



m)ig0mmpm$iKmmii^ 



Fair. 

Fair. 

Fair, de\w 

Fair, 

Fair, dew. 

Fair. 

Fair, dew* 

Fair, dew. 

Fair., 

A few clouds. 

Fair. 

Fair, no dew*^ 

Cloudy, 

Fair. 

Cloudy. 

Raining. 

Rain juftovcr. 

Frequent ftiowers. 

Raining, 

A few clouds. 

A few clouds. 

A few clouds. 

A few cloudSjN AIR H«*s mai;|»,290 7l 

A few clouds. 
Fair. 

much dew. 



i. 



Fair, 

N Fair.. 

NE Fair. 

N I Fair. 
NNE Fair. 
NNE Fair. 
NNE Cloudy. 
NNE Cloudy. 

N Cloudy. 

N Cloudy. 

N Fair. 
N W Fair, Ibme dew, 
NNE I A few clouds. 






'"MM 



•.«MMMM«i*l«riMn.. 



"mt} 
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a6i 





8 . 
2 c 


4mJ 


g c 




j4 ^1 Winds. 












Ba rom» 


In. 


) 


State of the Weather, Sec. 


Str. 


Points. 


1777 








Inches. 






Dec. 24 


18 


73 




30.02 




I 


NW 


Cloudy. 




30 


76 


76 


30.01 




2* 


N 


A few clouds. 


25 


i§ 


76 


76 


30.0* I 


■0-4 


2 


NE 


Cloudy and threatens rain. 


• 


10 


76 


76 


30.0'2 




2 


N 


Fair. 


26 


4 


72 


76 


30.01 




I 


N- 


Small rain» 




10 


72 


75 


30.01 




I 


N 


Cloudy. 


27 





80 


77 


30.0 i 




2 


N 


CIoudy» 


28 


18 


73 


74 


30.00 


, 


I 


N 


Fair. 


■ 


23I 


81 


78 


30.01 




3 


NNE 


Cloudy. 


• 


9 


75 


75 


30.00 




2 


N 


Fair. 


29 


18 


67 


74 


30.00 




I 


NW 


Fair, 4ew,. 




2 


79 


77 


' 30-01 




2 


NE 




30 


18 


69 


— 


30.01 




I 


NNW 


Cloudy. 




II 


72 


75 


30.01 




1 


N 


A few clouds. 


3^ 


18 


71 


74 


30.01 




I 


NW 


A few clouds*. 
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Jan. I 


18 


67 


74 


30.01 




I 


NW 


Fair* 


2 


i8 


69 


73 


30.01 




I 


NW 


Fair. 


, 


I 


81 


76 


30.02 




2 


NE 


Fair. 


3 


8 


75 


76 


30.02 




V 


NE 


Fair. 


4 


18 


74 


— 


30.02 




I 


NE 


Cloudy. 


5 


18 


68 


74 


30.01 




I 


NW 


Cloudy.. 




I 


80 


77 


30.02 




•3 


NE 


Cloudy, 




10 


74 


75 


30.02 




I 


N 


Fair. 


7 





79 


76 


30.01 




2 


NE 


Fair. 




10 


72 


75 


30.02 




I 


N 


Fair,. 


8 


18 


68 


74. 


30.02 




I 


NW 


Fair. 


9 


18 


67 


73 


30.01 




I 


NW 


Hazy.. 







78 


76 


30.01 




V 


NE 


Hazy. 




10 


73 


74 


30.01 




2 


NE 


Fair. 


10 


18 


69 


74 


30.01. 




I 


N 


Fair. 


13 


18 


66 


71 


30.00 




I 


NW 


Fair, a great dew. 


H 


18 


64 


70 


30.00 









Fair, a great dew* 




23 


77 


75 


30.01 




I 


NE 


Fair. 


IS 


19 


65 


70 


30.00 









Fair, a great dew. 




II 


74 


74 


30.01 




X 


N 


Fair. 


16 


18 


66 


7^ 


30.0'i 




•I 


NW 


A few clouds. 




1 


79 


76. 


30.0* I 




I 


NE 


Fair. 


17 


18 


65 7^ 


30.00 




•I 


NW 


A little foggy. 




10 


.75 75. 


30.01 ] 


r* NE 1 


Fair. 
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-2 *-' 

s g 




Barom. 


In. 


Wands. 

3 


• ■ 
State of the Weatlier, &c. 






r 5S 





Hi 





Str 


. Points. 




1778 


inches. 




Jan. 18 


18 


69 


73 


30.02 






NW 


Fair, a little dew« 


■ 


23 


80 


77 


30.03 




* T 


ESE 


Fair. 




10 


76 


76 


30.02 






ESE 


Fair. 


19 


iB 


67 


74 


30.02 






NW 


Fair. 




9 


^3 


76 


30.03 






NE 


Fair. 


20 


18 


69 


74 


30,02 






N 


Fair. 




10 


75 


75 


30.0-4 




T . 


N 


Fair. 


21 


18 


68 


73 


30.03 






NW 


Fair. 




2 


80 


78 


30.03 




2 


NE 


F'air. 


22 


18 


67 


71 


30.02 









Fair. 


23 


2 


80 


77 


30.02 




2 


ENE 


Fair, 


18 


67 


72 


30.02 




I 


NW 


Fair. 


10 


74 


75 


30.02 




I 


ENE 


Fair. 


24 


18 


66 


71 


30.00 




I 


NW 


Fair. 




I 


82 


77 


30.01 




I 


NE 


Hazy. 


25 


18 


68 


72 


30.0*1 




•I 


NW 


Fair. 


31 


18 


69 


74 


30.01 




*I 


NW 


Fair. 




1 

2 


8a 


78 


30.02 




2* 


ENE 


Fair. 


Feb. 2 


18 


69 


73 


30.02 




I 


NW 


Fair, 




4 


80 


78 


30,02 




3 


NNE 


Fair. 


3 


18 


76 


76 


30.02 




2 


NNE 


Cloudy. 


5 


18 


H 


71 


30.00 




•I 


NW 


Fair, dcW. 




10 


74 


77 


30.0. 1 




I 


ENE 


Fair. 


i> 


18 


65 


70 


30.00 









Fair, dew. 


1 


21 


79 


76 


30.02* 




•I 


SE 


Fair. 




10 


76 


n 


30.01 • 




•I 


S£ 


Fair. 


8 


19 


66 


71 


30.0* I 









Fair. 




2 


80 


76 


30.0' 2 




I* 


ESE 


Fair. 




lO 


75 


75 


30.02* 




I 


E 


Fair, 


9 


18 


68 


73 


30.0*2 




I 


W 


Fair. 


10 


18 


68 


72 


30.02 




I 


W 


Fair, 


II 


2 


82 


79 


30.02 




I* 


NNE 


Fair. 




10 


75 


78 


30.02 




I* 


NNE 


Fair. 


12 


18 


71 


75 


30.0*2 




I* 


NW 


Fair. 




3 


81 


78 


30.01* 




2* 


NNE 


Fair. 




10 


75 


77 


30.GI 




I 


NE 


Fair* 


n 


18 


67 


72 


30.01 




I 


NW 


Fair. 




10 


75 


77 


30.02 









Fair. 


■ 




1 








J l 


J 
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' 




* 

£3 >*^ 


r. 


Be 

f-4 4^ 


Barom 


re {18 


Winds. 


State of the Weather, kc. 






§2i 









::^0 


Str. Points. 




1778 





fnches 


n. 








Feb. 14 


18 


69 


74 


30.01 




'I 


NW 


Fair. 




2 


81 


78 


30.01 




*2 


NE 


Fair. 




II 


74 


76 


30.0 a 




*I 


NE 


Fair. 


15 


18 


67 


72 


30.01* 




I 


NW 


Fair. 




3 


81 


79 


30.01 




2 


NE 


Fair. 




10 


76 


76 


30.01* 




2 


N 


Fair. 


16 


18 


70 


7S 


30.01 


. 


I 


NW 


Cloudy. 




10 


74 


76 


30.02 









Fair. 


17 


_ 

18 


67 


71 


30.01 




I 


NW 


Fain 




4 


81 


78 


30.01 




2 


E 


Fair, 


18 


18 


70 


73 


30.02 


. 


J 


W 


Cloudy. 


' 


3 


81 


79 


30.02 


I* 


E 


Fair. 




lO 


79 


76 


30.02* 


I* 


E 


Fair. 


19 


18 


77 


78 


30.02* 




2 


E 


Fair. 




9 


79 


Z9 


30.0*4 




2 


NE 


Cloudy. 


20 





84 


80 


30.0*3 




2 


ESE 


Fair. 


22 


18 


72 


78 


30.02 









Hazy. 


23 


18 


73 


78 


30.02 









Fair, 


24 


18 


71 


70 


30.01 









Fair. 




23 


84 


80 


30*03 




I 


NE 


Fair. 


. 




77 


78 


30.02 




1 


NE 


Fair. 


25 


18 


69 


75 


30.01* 




•I 


W 


Fair, mueh ^tw^ 




2 


86 


79 


30.0*1 




I 


E 


Fair% 


26 


18 


68 


74 


30.01 




I 


W 


Fair. 


27 


18 


68 


74 


30.01 









Fair. 







81 


78 


30,o»i 




2 


SE 


Fair. 


■ 


II 


77 


78 


30.01 




I 


SE 


Fair. 


Mar, I 


3 


82 


79 


30.00 




3 


SE 


Fair. 




II 


78 


78- 


30.01 




2 


SSE 


Fair. 


2 


18 


77 


76 


30.00 




n 


W 


Fair, 




10 


80 


80 


30.90 




2 ' 


s 


Fair. 


4 


10 


80 


80 


30.00 




2 


SE 


Fair. 


5 


18 


74 


78 


30.00 









Fair. 




10 


78 


78 


30.00 




2 


E 


Fair. 


6 


18 


72 


75 


30.00 




•f 


W 


Fair. 







83 


80 


30.00 






E 


Fair. 


8 


10 


77 


78 


30.02 






E 


Fair. 


9 


18 


70 


74 


30.02* 




• f 


W 


Fair. 




0. 


81 


n. 


3p.p2 




I* 


E- . 


Fair* 
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1 
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. 4-» 
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6 E 


■ 


c <iJ 


Winds. 
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n 
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Barom. 
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State of the Weath^tj 
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J- 


3-^ ,X5 




4^ *"" 



59 CO 


Str 


. Points, 


inches. 




, 




Mar.ic 


) 18 


70 


75 1 30.01 









Fair. 






11 


79 


78 


3Q.01 




1 


E 


^ air* 




11 


18 


69 


75 


30.01 




•1 


W 


Fair. 


- 


■ 


3 


83 


80 


30.00 




2 


E 


Fair. 


■> 


" 


10 


80 


79 


30.00 




2 


ESE 


Fair. 


•i 


32 


10 


79 


79 


30.00 




2* 


ESE 


Fair. 




14 


. 18 


76 


79 


30.00 









Fair, 




«7 


I 


84 


81 


30.01 




2 


SE 


Fair. 






10 


80 


80 


30.01 




•1 


E 


Fair. 


■ 


18 


18 


73 


78 


30.01 









Fair. 




i 


/J 

^1 


85 


81 


29.19 




2 


SE 


Fair. 




• 


10 


80 


80 


30.00 




2 


SE 


Fair. 




i «9 


i8 


74 


78 


29.19 




1 


W 


Fair. 









84 


80 


30.00 




I 


E 


Fair. 




J 


10 


80 


80 


29.19 
29.19 




2 


S 


Fair. 




20 


18 


13 


78 




I 


W 


Fair. 


i 




2 


85 


81 


29.19 




3 


SE 


Fair. 




21 


18 


76 


78 


29.19 




I 


W 


Fair. 




23 


10 


79 


81 


29.18 




2 


SE 


Fair. 




^ 


2 


87 


^3 


29.17 




3 


S 


Fair. 






10 


81 


81 


29.18* 




2 


S 


Fair. 




^5 


18' 


80 


8i 


29.19 




I 


SW 


Fair. 









89 


84 


29.19 




3 


S 


Fair. 






10 


81 


81 


29.18 




2 


S 


Fair. 




26 


18 


79 


80 


29.19 




2 


8 


Fair. 


• 




3 


88 


84 


29.18 




2 


S 


Fair. 




27 


18 


78 


80 


29.19 




2 


S 


Fair. 




28 


^9 


81 


82 


30.01 




I 


SE 


Fair. 




29 


18 



76 
86 


79 
^3 


30.01 
30.01 





2 


SE 


Fair. 
Fair. 






10 


81 


80 


30.01 




I 


SE 


Fair. 




30 


18 


78 


80 30.01 1 


• 







Fair. 






10 


81 


82 


30.0 1 • 




2 


SE 


Fair. 




31 


18 


76 


80 


30.01 









Fair. 






3 


86 


82 


30.01 




I 


E 


Fair. 






10 


80 


80 


30.01 




I 


SE 


Fair. 


f 


Apr. I 


18 


74 


78 


30.00 









Fair. 


>i 




2 


84 


82 


30.00 




2 


E 


Fair. 




a 


18 


74 


77 


30.00 









A few light clouds. 
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^ § 


-2 <^ 




Barom. 


G si, 
5 ^ 


Winds. 


State pf the Weather, &c. 






r 





h5 




s<0 
In. 


Str, 


Points. 




1778 





Inches. 






Apr. 3 


18 


73 77 


30.00 









Fair. 




6 


83 82 


30.00 


. 


2 


SE 


Fair, 


4 


23 


78 


81 


30.02 




2 


E 


Fair. 


6 


21 


86 


81 


30.02 




I 


S 


Fair. 


9 


23 


86 


82 


30.01 




2 


SE 


Fair. 


10 


171 


73 


77 


30.00 









Fair, a great dew. 




2 


88 


^3 


29.19 




3 


S 


Fair. 


II 


20 


8S- 


82 


30.00 




3 


s 


Fair, a*greatdew« 




23 


94 


84 


30.o«i 




I 


sw 


Fair, very hot. 


12 


8 


83 


83 


30.00 




I' 


SSE 


Fair. 


H 


18 


81 


79 


30.00 




I 


w 


Fair. 


16 


18 


80 


l^ 


29.18 




2- 


S 
* SE 


Pair^iiftrongfoutheriy wind all night. 




10 


82 


82 


29.19 




2 


Fair. 


17 





89 


84 


30.00 




3 


S 


Fair. 


18 


12 


8r 


82 


30.02 




I 


S 


Fair. 


19 


i7i 


76 


80 


30.02 









Foggy. 


20 


20 


8S 


81 


30.01 




I 


SW 


Fair. 


21 


2li 


85 


81 


30.00 




2 


SSE 


Fair. 


22 


21 


86 


82 


30.00 




I 


S 


Fair. 




5 


86 


84 


29.19 




I 


E 


Fair, 


23 


17 


82 


81 


30.00 




I 


E 


Fair. 




23 


88 


83 


30.01 




I 


NE 


Pair, had a rery gentle (howerat 9. 


24 


17 


82 


81 


30.00 




!• 


E 


Cloudy round the horizon. 




b 


86 


83 


30.00 




3 


SE 


Cloudy round the horizon. 


25 


17 


78 


80 


30.00 









Hazy, 




7 


84 


83 


29.19 




2 


SE 


r Clouds to the Weft ward, 
1 with much liffhtnino;. 


26 


22 


89 


84 


30.00 




2 


SSE 


Fair. 




11 


83 


83 


29.18 




2' 


S 


Fair, lightning to the Weftward, 


27 


17 


81 


82 


29.17 




!• 


SW 


Fair. 


28 


17 


82 


83 


29.16 




2 


S 


Cloudy. 




# 


ts 




w 




2 


S 


r Fair, has been little dew 
1 thele ten days paft. 


29 


21 


87 


84 


29.19 




•I 


30 


19 


82 


83 


29.19 




S 


Fair. 




8 


82 


83 


29.19 




!• 


SE 


Fair. 


May I 


i7i 


n 


80 


29.19 









Fair. 


2 


21J 


90 


84 


29.19' 




2' 


SSW 


Fair. 




6 


B5 


84 


29.19 




I- SE 1 


Fair. 
Fair. 


3 


»7 1 80 1 


84 


29.18 


I 1 ssw 1 
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Winds. 
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rCloudy, has been fqually, 
i with thunder and light- 


May 3 


7 


84 


84 


29.17 




I 


S 


















l ning to tiie Weftward. 


5 


17I 


82 


82 


29.18 




I 


s 


Fair. 




23 


89 


84 


29.19^ 




2 


SE 


Dark black clouds to the N.W. 


1 


17 


80 


80 


29*17 




•I 


sw 


Fair. 


8 


20 


87 


84 


29.18 




•1 


sw 


Fair. 




4 


89 


8s 


29.16 




I* 


SSE 


Fair, clouds to the Wetw. 


■ 


11 


h 


8S 


29.18 




•I 


S 


Cloudy. 


9 


i7i 


80 


Bi 


29.17 









Cloudy. 


10 


22 


89 


84 


29.19 




1 


SE 


Fair. 




10 


84 


84 


29.17 




I 


SE 


Fair. 
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82 


83 


29.17 




1 


S 


Fair. 


12 


I 


88 


85 


29.18 
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SE 


Fair. 


13 


I 


88 


8S 


29.18 
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SE 


Fair. 




10 


83 


84 


29.18 
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Fair. 


14 


i7i 


82 


83 
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85 
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SSE 
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22 
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85 
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SE 
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16 


^9 


85 


83 
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Fair. 


17 


18 


81 


83 


29,18 







w 


Fair. 




23 
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89 


29,I& 




I 


w 


Fair, firft day of the knd wind. 




6 


88 


86 


29.16 




2 


sw 


Cloudyv ffying fhowers to the Weftw. 


18 


i7i 


82 


83 


29.17 




!• 


w 


Fair. 







104 


90 


29.18 




X 


w 


Fair, exceeding hot. 




I 


90 


89 


29.18 




2 


SE 


r Cloudy, fea breeze came 
1 in half an hour ago. 


19 


20 


90 


84 


29.18 




1» 


sw 


Cloudy, 







100 


89 


29.19 




•I 


W 


Cloudy, fea breeze in fight. 




1 


90 


88 29.18 ( 


1 


2' 


SE 


Cloudy, a frefh fea breeze. 




7 


84 


84 


29.17 




I 


s 


5 <?loudy> thunder in t^e afternoon, 
% much lightning. 


20 


17I 


80 


P 


29.18 




I 


W 


Fair. 







93 


88 


29.19 




I 


E 


Fair, fea hreeze j«ft come in. 
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84 


83 


29.18 




3 


S 


Fair. 


21 


21 


93 


86 


29.18 




•I 


S 


Fair. 




6 


85 


85 


29.16 




2' 


SSE 


Fair, a ftrong S.W. wind all day. 
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82 


^^ 
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89 


29.18 1 { 







Fair, fea breeze coming in. 
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Inches. 


In. 








May 23 


20 


90 


85 


29.18 




2 


W 


Fair. 




3 


88 


8s 


29.16 




I 


E 


Cloudy. 




12 


84 


8S 


29.18 









Cloudy. 


25 





99 


89 


29.17 




2 


S 


Fair. 




12 


84 


84 


29.16 




•I 


w 


Cloudy, 


26 





104 


90 


29.16 




•I 


w 


Hajy. 


27 


18 


.81 


82 


29-15 




!• 
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Cloudy. 




I 


lOl 


90 


29.16 









Cloudy. 


28 


18 


82 


83 


2 .15 
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sw 


Fair, 


- 


I 


10 1 


90 


29.17 









Fair, thermoiflcter in the 132**. 


29 


%i 


86 


83 


29.18 




•I 


NE 


Cloudy, 




4 


lOI 


89 


29.16 




I 


w 


Fair. 


3Q 


171 


84 


84 


29.16 
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Fair. 




12 


85 


86 


29-15 




2 


s 


Fair,fea-bree2e came in at i. 


31* 


ICX) 


90 


29.17 


■ 


2 


ENE 


Fair, juft come in. 
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A table of the greateft^ leaft^ and mean heights of the 
thermometer ^""^ and barometer in each month, from. 
March 1777 to May 1778. 



Month, 


Thermometer 




Barometer 
1 ^ 


Greateft 
Height. 


; Leaft 
\ Height. 


Mean 
Height. 


Greateft 
Height. 


Leaft 
Height. 


> 

Mean 
Height. 


March 



87 




67 




77 


Inches. 


Inches 
29.18 


Inches. 
30.oof 


April 


88 


73 


801 


30.0a 


29.17 


29.i8§ 


May- 


10:^ 


76 


8,8| 


30.0a 


29-15 


29-171 


June 


100 


79 


89i 


29.18 


29.14 


29.16 


July 


99 


75 


: 87 


29.19 


29.15 


29.17 


Auguft 


98 


7S 


86| 


30.00 


29.17 


29.18I 


September 


9^ 


76 


83! 


29.19 


29.16 


29-171 


Oaober 


88 


76 


82 


30.02 


29.16 


29.19 


November 


BS 


6S 


75 


30.04 


29.17 


30.oof 


December 

1778 

January 


87 
82 


66 
64 


76i 
73 


30.04 
30.04 


29.19 

^30.00 


30.0 1 1 
30.02 


February 


86. 


65 


76^ 


30.04 


30.00 


30.02 


March 


89 


69 


79 


30.02 


29.17 


30.00J 


April 


94 


73 


83f 


30.02 


29.16 


29.19 


May 


104 


77' 


9oi 


29.19 


29-15 


29.17 



{a) The thermometer without doors is meant. 
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A table of the number of European patients admitted into, difchargcd from, 
and who died in, Fort St. George Hofpital ; alfo an account of the different 
difeafes, taken at the end of each month, during part of the year 1777. 



Difeafes. 
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I. Continued fevers, 


^3 




9 
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2. Intermitting fevers, 
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1 
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f Hepatitis; here it is com- 
^* 1 monly called the liver, 


9 


14 
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4 
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4, Liver cough, 


8 
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4 


4 


I 


3 


5. Liver flux. 


II 
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II 


II 


7 


8 


ir C Biliousy where there are no evident ob- 
^* I ftruftion* and little fever. 


^\ 


V /% 










7 


6 


6 


6 


9 


12 










7. Fever and fluxj 





5 













2 


2 





8. Diarrhaea and dyfenteria. 


20 


19 










18 


23 


43 


34 


JRheumatifm, old venereal 
9* \ pains, &c. 


24 


20 










28 


33 


31 


30 


f Abdominal obftru£tions, with 
L little or no fever. 






















12 


10 










19 


, ^3 


7 


10 


11. Phtbifis pulmonalis. 


1 


I 










2 


I 





I 


12. Coughs and colds. 


6 


5 










4 


9 


8 


1 


13. Epil.epfy, 


I 


2 










3 





I 





14. Nervous, 


2 


2 










2 


3 


2 


2 


15. Dropfy, 


I 


2 










2 


3 


I 


I 


1 6, Jaundice, 




























17. Itch, 


2 













3 





1 


2 


1 8. Gravel, 


7 


5 










4 


5 


2 


1 


19, Diabetes, 


I 


3 










I 








I 


20, Strangury, 
















4 


2 


3 


4 


21. Difeafes of the eyes. 


4 


3 






















, 22. Venereal, 


48 


44 










37 


43 


37 


40 


23. Piles, 


3 


2 










2 


3 


I 


I 


24. Fiftula, 


I 


1 
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25, Rupture, 





I 













c 








26. Surgical, moflly old ulcers, 


17 


18 










22 


16 


15 


16 


27. Anomalous, 


6 


4 










II 


8 


4 


4 


28, Accidents, 


3 


6 










10 


2 


3 


I 


Received into the hofpital, 


116 


no 


146 


141 


119 


121 


III 


104 


84 


1C9 


Difcharged cured, 


96 


121 


123 


147 


122 


93 


III 


103 


84 


74 


Deaths, 


2 


2 


3 


6 


7 


2 


3 


5 


8 


8 


Remains, 


210 


203 










22c 


203 


186 180 
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A table of the number of European patients admitted into, dlfcharged froitr, 
and who died in, Fort St. George Hofpiial ; alfo an account of the different 
difeafeSj taken at the end of each month, during part of the year 1778. 



I 



Difeafes. 



a 



1. Continued fevers, 

2. Intermitting fevers, 
3* Hepatitis ; here it is commonly called the liver^ 

4, Liver cough, 

5. Liver fluxj 

, I Bilious where there are no evident obfl:ru£lions 
1 and little fevers, 

7. fever and flux, 

8. Diarrhaeaand,dyfenteria, 

9. Rheum atifni, old venereal pains^ &c. 

10. Abdominal obftrudions, with little or lio feve^i 

1 1. Phthilis pulmonalis, 

12. Coughs and colds, 

13. Epilepfy, 

14. Nervous, 

15. Dropfy, 

16. Jaundice, 

17. Itch, 

18. .Gravel, 

19. Diabetes, 
2,0. Strangury, 

21. Difeafes of the eyes, 

22. Venereal, 

23. Piles^ 
24* Fiftula, 
25. Rupture, 
2&i Surgical, moftly ttld ulccir$| 

27. Anomalous^ 

28. Accidents, . 



deceived intd the hoipital, 

Difcharged cuircd^ 

Deaths, 

Remains^ ri 
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4 
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26 
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I 
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o 

25 

^3 
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I 

I 

I 

o 
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o 
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I 

I 
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6 
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27 
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I 
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I 

I 

o 

o 
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I 
I 

3 

45 
o 

o 

I 

14 
9 



a 



18 
C) 

3 



4 

40 

29! 
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o 
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o 
I 
o 
o 
I 
I 
I 

4 
2 

31 

o 

o 
I 



13 

8 
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You will find the numbers remaiaing in the hofpital 
do not agree with the number received, difcharged, 
and deceafed, becaufe it frequently happens, that pa- 
tients are received and difcharged between the begin- 
ning and end of the month, of courfe cannot come into 
the number remaining at the end of the month. 

The number received and difcharged are taken from, 
the hofpital books, kept by a clerk. 




